Za spoköj duszy S. p. 


Dr STANISLAWA 


CIECHANOWSKIEGO 


prof. U. J., zalozyciela i b. Kuratora Krakowskiego Choru Akademickiego 
odprawione zostanie 


we wtorek dnia 28 sierpnia 1945 r. o godzinie 9 rano w kościele 
00. Kapucynów 


Nabożeństwo żałobne 


o czym zawiadamiają 
członkowie Krakowskiego Chóru Akademickiego. 


Zakład pogrzebowy ,CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. * — Tel. 555-67 


